रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 695 ] 
No. 695 ] 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


1 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 24122022-241394 

- 


8626 GI / 2022 


CG - DL - E - 24122022-241394 
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असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III– खण्ड 4 

PART III— Section 4 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 2022 

संदर्भ : HQ - PUB015 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 477 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये 
मानकों में संशोधन किये गये हैं । 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष तथा 

शीर्षक 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 23 , 2022 / पौष 2 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 23 , 2022 / PAUSHA 2 , 1944 


( 2 ) 

आई एस 9308 ( भाग 1 ) : 2020 
यांत्रिक रूप से निष्काषित नारियल रेशे की विशिष्टि 
भाग 1 शूक ( ब्रिसल ) नारियल रेशे 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


अनुसूची 

संशोधनों की 
संख्या एवं तिथि 


( 3 ) 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


( 1 ) 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


संशोधनों की 
प्रतिस्थापन तिथि 


( 4 ) 


19 दिसम्बर 2022 


तिथि जब तक मानक 
तीसरे स्तंभ में इंगित 
संशोधन के बिना भी लागू 

रहेगा 
( 5 ) 


18 जनवरी 2023 


2 


2 


3 


4 


5 


6 


SI 
No. 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1 


आई एस 9308 ( भाग 2 ) : 2020 

यांत्रिक रूप से निष्काषित नारियल रेशे की विशिष्टि 
भाग 2 नारियल रेशे के गढ़े 


( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस 9308 ( भाग 3 ) : 2020 

यांत्रिक रूप से निष्काषित नारियल रेशे की विशिष्टि 
भाग 3 निर्वल्क नारियल रेशे 


( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस 9308 ( भाग 4 ) : 2019 

यांत्रिक निष्कर्षित नारियल जटा के रेशे – विशिष्टि 

भाग 4 मशीन से गुथे गए कुंचित नारियल रेशे 


( पहला पनरीक्षण ) 

आई एस / आई एस ओ 9554 : 2019 
रेशों से बनी रस्सियाँ 

सामान्य विशिष्टियाँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 16197 ( भाग 4 ) : 2014 / आई ई सी 

62321-4 : 2013 


विघुत तकनीकी उत्पादों में कुछ पदार्थों का निर्धारण 
भाग 4 सीवी- एएएस , सीबी - एएफ्एस , आईसीपी 
ओईएस और आईसीपी - एमएस द्वारा पालीमर , 
धातुओं और इलेक्ट्रोनिकी में पारा 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


No. , Year & Title of the Indian Standard 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


संशोधन संख्या 1 
दिसंबर 2022 


( 2 ) 

IS 9308 ( Part 1 ) : 2020 
Specification for Mechanically Extracted Coir 
Fibres 
Part 1 Bristle Coir Fibre 
( Second Revision ) 


NOTIFICATION 


19 दिसम्बर 2022 


19 दिसम्बर 2022 


19 दिसम्बर 2022 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


19 दिसम्बर 2022 


( Department of Consumer Affairs ) 


19 दिसम्बर 2022 


( 3 ) 


· 

राजीव शर्मा , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - I ) 
[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 514 / 2022-23 ] 


New Delhi , the 20th December , 2022 

Ref : HQ - PUB015 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 477 ) . – In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards , 
particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established . 

SCHEDULE 


No. and 
Month / Year of 
the Amendment 


Date of 
Establishment 
of the 
Amendment 


[ PART III— SEC.4 ] 


( 4 ) 


18 जनवरी 2023 


Amendment No. 1 19 December 
Dec 2022 

2022 


18 जनवरी 2023 


18 जनवरी 2023 


18 जनवरी 2023 


18 जनवरी 2023 


Date till which 
the standard 
without the 
amendment as 

mentioned in 

column 3 shall 
remain in force 
( 5 ) 


18 January 
2023 


[ भाग III– खण्ड 4 ] 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


IS 9308 ( Part 2 ) : 2020 

Specification for Mechanically Extracted Coir 

Fibres 


Part 2 Mattress Coir Fibre 

( Second Revision ) 


IS 9308 ( Part 3 ) : 2020 

Specification for Mechanically Extracted Coir 

Fibres 

Part 3 Decorticated Coir Fibre 

( Second Revision ) 


IS 9308 ( Part 4 ) : 2019 
Mechanically Extracted Coir Fibres 

Specification 

Part 4 Machine Twisted Curled Coir Fibres 
( First Revision ) 


IS / ISO 9554 : 2019 

Fibres Ropes General Specifications 
Part 4 Machine Twisted Curled Coir Fibres 
( First Revision ) 


IS 16197 ( Part 4 ) : 2014 / IEC 62321-4 : 2013 
Determination of Certain Substances in 
Electrotechnical Products 


Part 4 Mercury in Polymers , Metals and 
Electronics by CV - AAS , CV - AFS , ICP - OES and 


ICP - MS 


Amendment No. 1 
Dec 2022 


Amendment No. 1 19 December 
Dec 2022 2022 


Amendment No. 1 
Dec 2022 


Amendment No. 1 
Dec 2022 


19 December 

2022 


Amendment No. 1 
Dec 2022 


19 December 
2022 


19 December 
2022 


19 December 
2022 


18 January 
2023 


18 January 
2023 


18 January 
2023 


18 January 
2023 


18 January 
2023 


3 


RAJEEV SHARMA , Scientist F & DDG ( Standardization - I ) 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 514 / 2022-23 ] 
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